Dự án Sycamore Capitaland là khu phức hợp căn hộ chung cư cao cấp, shophouse, biệt thự song lập và 
biệt thự đơn lập được phát triển bởi Capitaland tại trung tâm của thành phố mới Bình Dương. Dự án 
Sycamore có quy mô gôm 18,9ha được chia thành 7 phân khu, có 462 căn nhà ở biệt thự thấp tầng và 
khoảng 3.300 căn hộ, tạo nên một không gian sống đẳng cấp và hiện đại. Với tống diện tích xây dựng lên 
đến 592.876m2, Sycamore Capitaland đánh dấu sự kết hợp hoàn hảo giữa căn hộ cao cấp và tiện ích 
thương mại, dịch vụ đẳng cấp quốc tế. Dự án Sycamore do Tập đoàn Capitaland đầu tư và phát triển, với 
mức đầu tư ấn tượng lên đến 18.300 tỷ đồng. Khác biệt nằm ở việc dự án bao gồm 7 phân khu, bao gồm 
shophouse song lập và nhà liền kề, biệt thự, căn hộ 24 tầng, và căn hộ 10 tầng. Sycamore Capitaland hứa 
hẹn là một biểu tượng mới tại khu vực Bình Dương, với vị trí đắt giá tại trung tâm và hệ thống giao thông kết 
nối hoàn hảo. 

Hotline: 0789355779. 

Address: . Kha, hộ kh . nộ Mỹ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam. 

Website: hiip no AI 

Tin tức: h 
Fanpage: 
Twitter: h 
Pinterest: hi 
Linkedin: hi 
TUẾNDIPI : 
Twitch: | 
Flickr: † II V.Í : )eople/sycamorebd/ 
Youtibe: ht Ips:// WWW.You†ube.com/channel/UCV8JPMzzJS6rthbFt2ZHvgA 
#sycamore 
#sycamorecapitaland 
#sycamorebinhduong 
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